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Θεόδωρου Π. Ματθαίου, συγγραφέα 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Η Ανακάλυψη του Ευρήματος 

2. Πιθανὴ Εξέλιξη της Μουσικὴς 

3. Προσπάθεια Ανασκευῆς της Παραγώμενης Αρμονικὴς 
4. Συμπεράσματα 


NepiAnwn: Γίνεται μουσικολογική ανάλυση προϊστορικού ευρήματος Νεάντερταλ για To οποίο παρουσιάζονται 
ἐνδείξεις OTI πρόκειται για σχετικά εξελιγμένο μουσικό αυλό, ο οποίος ἦταν σε θέση να παράγει μουσικές κλίμακες, 
πιθανότατα πεντατονικές, με δομή παρόμοια των σημερινών. 


Η Ανακάλυψη του Ευρήματος: Tov Ιοὐλιο του 1995 ο παλαιοντολόγος Ap. IBav ToupK ανακάλυψε σε 
σπήλαιο της Δυτικὴς Σλοβενίας, YVWOTO για το σχετικὸ παλαιοντολογικὸ του ενδιαφέρον, Eva θραύσμα συμπαγοὺς 
κοίλου οστοὺ που κατόπιν αναγνωρίσθηκε ὡς μηριαΐο οστὸ σκύμνου ἄρκτου, τρυπανισμένο στην πλευρικὴ TOU 
ἐπιφάνεια (βλέπε εἰκόνα 1). Η ηλικία του ευρήματος εκτιμήθηκε χωρὶς αμφισβήτηση σαν μεγαλύτερη Twv 45000 
Καὶ μικρότερη τῶν 80000 ετὠν (σχετικὴ εργασία Exel κατατεθεὶ OTNV Σλοβένικη Ακαδημία Επιστημών στην 
Λιουμπλάνα, δες link). Oewpeital βέβαιο OTI TO συγκεκριμένο σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε σαν OIKIOUOC/KAaTAaMUYIO 
απὸ Νεαντερντάλιους κατά την χρονικὴ περίοδο που προαναφέρετε. 
Ta are ΠΤ τι : 


Εικόνα 1: Ο Νεαντερντάλιος Αυλός. 


ἡ ἃ. 


Ekeivo που θεωρεῖται EVTUNWOIGKO KAI EXE] προκαλέσει EVTOVO ενδιαφέρον Καὶ σε κύκλους πέραν τῶν 
παλαιοντολόγων, εἶναι OT! η διάταξη των ONWV στην NAEUPIKN επιφάνεια του οστοὺ θυμίζει εκείνη NVEUVOTWV 
μουσικὼν οργάνων (flutes). AUTO προκάλεσε EVTOVOUG προβληματισμούς, συζητήσεις Kal διαφωνίες. 
Χαρακτηριστικὸ της επικρατούσης ἀποψης εἶναι η διεθνὼώς αναγνωρισμένη αναφορὰά στο σχετικὸ εὑρημα σαν TO 
"Νεαντερντάλιο Φλάουτο" (Neanderthal flute). Το οστὸ φέρει δύο πλήρεις ONEC κατά μήκος του σωλήνα, EVO 
ξεκάθαρα φαίνονται δύο ακόμα (στα ἄκρα ONOU TO οστὸ εἶναι θραυσμένο) ἐνθεν και EVOEV των πρώτων. Απὸ GUTEC 
η θέση της μίας εἶναι απόλυτα αναγνωρίσιμη ενὼ της ἄλλης πιθανολογεῖται μεταξὺ δύο θέσεων κοντά στο χεΐλος 
του οστού. 


Πολλοὶ μελετητές πιστεύουν ακράδαντα ὁτι πρόκειται για υπόλειμμα θραυσμένου πνευστοὺ μουσικοὺ οργάνου 
(πιθανὼς φλάουτο) EvVW ἄλλοι πιστεύουν OTI οἱ οπὲς αὐτές εἶναι τα ἰχνη κυνόδοντων ἄλλου σαρκοβόρου ζώου που 
ἐγιναν κατά τον φόνο, διαμελισμοὺ και πιθανήὴ μεταφορὰ της ἄρκτου. Κάποιοι πάλι πιστεύουν OT! πρόκειται για 
OOTO NOU τρυπανήθηκε απὸ τους Νεάντερταλ για va Χχρησιμοποιηθεὶ σαν κάποιου εἰδους εργαλεῖο, πιθανώς για TO 
ἄναμα φωτιάς. Πρέπει να υπογραμμισθεῖ OTI οἱ ONEC στην NAEUPIKN επιφάνεια του οστοὺ ἐχουν γίνει παράλληλα 
Προς τον ἄξονα του οστοὺ Και σε ἄνισες αποστάσεις, γεγονός που υποδηλώνει ὁτι εἶναι! κατεργασμένο. AUTO 
αποτελεὶ OTOIXEIO GNOPPINTIKO της θεωρίας των κυνόδοντων. 


Η ἀποψη μου εἶναι ὁτι πρόκειται για πνευστὸ μουσικὸ Opyavo (ὀχι κατ'ανάγκη φλάουτο), Gnown που θα 


τεκμηριώσω στην συνέχεια. OG μποροῦύσε παραδείγματος χάριν να εἶναι εἶδος φλογέρας (recorder) ἡ ακόμα 
μουσικός αυλὸς κλειστός στο στόμιο εμφυσήσεως με μηχανισμόὸ, κάτι σαν πρωτόγονο chalumeau. Λογικὴ 
προὐὔὐπόθεση για αυτὲς Tic πιθανότητες εἶναι ὁτι οἱ Νεάντερταλ εἶχαν Non ανακαλύψει και πιθανὼώς ἑως Eva βαθμὸ 
εξελίξει αρμονικὲς μουσικὲς κλίμακες. Αυτὴ nN γνώση εἶναι απόλυτα αναγκαΐα για τῆν κατασκευὴ πνευστὼν 
μουσικὼν οργάνων GUTOU του τύπου. H πιθανότητα να μὴν ntav φλάουτο υὑποστηρίζεται απὸ το γεγονός ὁτι TO 
συγκεκριμένο μηριαΐο εἶναι πολὺ μικρὸ για την κατασκευὴ GUTOU του τύπου του πνευστοὺ οργάνου (βλέπε NEI, 
καβάλι, Boehm flute, κλπ). Edv δεχτούμε ὀτι το EUPNUG αποτέλεσε εἶδος πνευστοὺ, δεν απομένει, ἐλέγχοντας την 
αρμονικὴ του δομὴ Napa μόνο μια πιθανότητα να εξεταστεὶί. 


Πιθανὴ Εξέλιξη της Μουσικῆς: Πριν προχωρήσω στην περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος θα αποπειραθὼ μια 
υπόθεση εργασίας. Η υπόθεση aMopad To Πως ΟΙ πρωτόγονες κοινωνίες θα μποροῦσαν Και UIOBETNOOUV τροπικὲς 
μουσικές κλίμακες αυτοσχεδιάζοντας πάνω στὴν αρμονικὴ δομὴ των πνευστὼών οργάνων. Η σημερινὴ γνώση αλλὰ 
KdI η λογικὴ μας οδηγοὺν αναγκαστικὰά στὴν αποδοχὴ ὁτι GUTO συνέπεσε με τῆν ανακάλυψη των ανοικτὼν Και απὸ 
Ta δύο ἀκρα μουσικών αὐυλὼν (flutes). Πιθανὼώς η εξελικτικὴ διαδικασία να περιλαμβάνει Ta ακόλουθα στάδια 
(χωρὶς φυσικά να ᾿Ισχυρίζομαι ὁτι οἱ Νεάντερταλ τα διάνυσαν ὀὁλα): 


e 1° Στάδιο (βλέπε εἰκόνα No 2): Η εὐρεση της θέσης μιας οπής η οποία θα παρήγαγε τον 39 αρμονικὸ του 
θεμελιώδους τόνου που παράγεται απὸ ολόκληρο το μήκος του αυλοὺ. Αὐτὸς σε στενόμακρους σωλήνες 
εἶναι ο πρῶτος ανώτερος τῆν τάξη αρμονικόὸς τῆς κύριας (βασικὴς τῆς κλίμακας) συχνότητας η οποία 
παράγεται ano το πνευστὸ (δηλαδὴ ΝΤΟ-ΣΟΛ, διάστημα 3/2 apa μια φυσικὴ πέμπτη - σημειωτέον OTI η 
βάση της κλίμακας εἶναι ο 295 αρμονικός της τονικἠς). Πάνω σε αυτό, ὡς γνωστό, στηρίζεται η λειτουργία 
των πνευστὼν αυτής της κατηγορίας, δηλαδὴ παράγουν σε κάθε θέση διάστημα φυσικὴς πέμπτης (apa τους 
2° και 3° αρμονικοὺς του θεμελιώδους). Φυσικάἀ ο καλλιτέχνης Νεάντερταλ δεν γνώριζε θεωρία, πρακτικά 
ὄμως μποροῦσε να υπολογίζει (NPOMavwc με την μέθοδο δοκιμής και λάθους) αποστάσεις τρυπανισμοὺ WOTE 
να παράγονται Ol σχετικοί ἦχοι, ONWC ἄλλωστε κάνουν καὶ σύγχρονοι μουσικοὶ καὶ παραδοσιακοὶ 
KATAOKEUGOTEG πνευστῶν. 
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Εικόνα 2: Σχηματική αναπαράσταση TOU QUAOU και τα σχετικά μήκη μεταξύ των ONWV με τις πιθανές AVTIOTOIXEG 
νότες. 


ὁ 2° Στάδιο: Η διανομὴ του παραπάνω διαστήματος (372) σε δύο ἀλλα, ενός τόνου και ενός ἀλλου εκτάσεως 
τετάρτης, δηλαδὴ (9/8) x (4/3)= 372. AUTO σημαίνει ὁτι θα ἐπρεπε να βρεθεῖ Nn θέση μιας οπής, πριν απὸ 
τὴν προηγούμενη, στην οποία θα παράγονταν ο πρώτος την τάξη αρμονικόὸς της οπής του 19" σταδίου, αλλά 
κατά μια ὀγδοη βαρύτερος (0 αντἰφωνὸς του δηλαδή), dpa ZOA-PE, (3/2)x(3/2)x(1/2)=9/8. Apa στο στάδιο 


αυτόὸ EXOULE την βασικότερη μουσικὴ ανακάλυψη λων τῶν ENOXOWV, εκείνη του τετραχόρδου! 

3° Στάδιο: Η eloaywyn ενός ενδιάμεσου τόνου μεταξὺ του βασικοὺ Kal του δεσπόζοντος του διαστήματος 
τετάρτης. Αυτός ο εμβόλιμος φθόγγος θα μποροῦσε va ἐχει οποιανδήποτε ενδιάμεση συχνότητα, θα ἦταν 
δηλαδὴ κινητόὸς τόνος. Εἶναι πιθανὸ ὁτι το διάστημα 4/3 μπήκε σαν βασικὸ της διαπασὼν σε AUTO το στάδιο. 
Η θέση του δεσπόζοντος του βαρέως τετραχόρδου αντιστοιχεῖ σε GUTH THV περίπτωση στον φθόγγο ΦΑ της 
κλίμακας OTNV οποία αναφέρομαι. 

4° Stadio: Η εξέλιξη των NVEVOTWV μουσικῶν οργάνων KAI ταυτόχρονα των μουσικὠν κλιμάκων. Η 
διάνοιξη μιας ακόμα οπής οπουδήποτε μεταξὺ του μικροὺ και του μεγάλου διαστήματος, στα οποία εἶχε 
χωρισθεῖ το τετράχορδο, θα μποροῦσε να παράγει κάποιες διατονικὲς ἡ χρωματικές ἡ ακόμα KAI εναρμόνιες 
μουσικές κλίμακες (βλέπε EIKOVG 3). 
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Εικόνα 3: Οἱ μουσικές κλίμακες που πιθανώς μπορούσε va avanapayel ο "αυλός", 
ἡ ἃ. 


Προσπάθεια Ανασκευὴς της Παραγώμενης Αρμονικὴῆς: Χρήσιμο στην περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος 
εἶναι! va τονισθεὶ το γεγονός ὁτι TO συγκεκριμένο μηριαίο οστὸ εἶναι αδύνατον να εἶχε επαρκές μήκος για την 
κατασκευὴ οργάνου τύπου φλάουτου, εκτὸς EdV υπήρξαν 2 ὁμοια COTA προσαρμοσμένα KdI TO συγκεκριμένο 
εὐρημα εἶναι απλώς μέρος αυτής τῆς κατασκευής ἡ υπήρχε κάποιου εἷἰδους τεχνητὴ προέκταση προς TO στόμιο 
εμφυσήσεως. Η πιθανότητα GUTWV των εκδοχὼν εἶναι μάλλον ᾿Ισχνὴ Edv OOKIUGOTE! μια EIKGOIG σχετικά με την 
τεχνολογικὴ AVaNTUEN της εποχής. 


Κατά συνέπεια δύο εἶναι οἱ εναπομένουσες πιθανότητες: εἶτε TO Opyavo ἦταν κλειστὸ (Chalumeanu), εἰἶτε 
λειτουργούσε σαν φλογέρα (recorder, quena). Anown μου εἶναι oT! θα πρέπει να anoppigGei Nn πρώτη πιθανότητα 
και να δεχτοὐύμε ὁτι μάλλον EXOULE να κάνουμε με θραύσμα απὸ αυλό, λειτουργικὴς δομής ὁπως ToU recorder. To 
συγκεκριμένο ὀργανο προφανῶς εἶναι επίτευγμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας κατασκευὴς πνευστὼν που θα εἶχε 
ξεκινήσει ano ξύλινους αυλοὺς (πιθανότητα καλάμια). Ἐπισημαίνεται εδὼ ὁτι N γνώση που αποκτάται απὸ την 
κατασκευὴ στενὼν καὶ μακρὼν σωλήνων εἶναι απόλυτα αναγκαΐα για τῆν κατασκευὴ οργάνων Onwc Ta recorders 
(βλέπε τὴν θεωρία σχετικά με τις κλίμακες). Εἶναι σημαντικὸ να πούὐμε ὀτι η λειτουργία τῶν οργάνων TUNOU 
recorder ἐχει τὴν Ιδιαιτερότητα OTI παράγουν σαν πρώτο την τάξη ανώτερο αρμονικὸ του θεμελιώδους τόνου, TOV 
δεύτερο αρμονικὸ του, δηλαδὴ διάστημα ογδόης (2) σε σχέση με το διάστημα πέμπτης (372) που παράγεται απὸ Τα 
φλάουτα και GUTO σημαΐνει OT! χορδίζονται βάση μιας ἤδη γνωστής μουσικὴς κλίμακας. Δηλαδὴ δεν προσφέρονται 
για τῆν ανακάλυψη ἡ δημιουργία μουσικὼν κλιμάκων (όπως και Ta ἐγχορδα). 


Επιστρέφοντας στην εἰκόνα 3 μπορεῖ ο καθένας εὐκολα μα αντιληφθεὶ ὁτι οἱ μαρτυρίες (νότες) NTO, PE, MI, ΣΟΛ, 
AA, NTO και PE των τριὼν πρώτων σταδίων Και GUTEC οἱ ἰδιες νότες με τῆν προσθήκη των ΣΙ (ὑφεσις) kal ΦΑ 
UapTUPOUV φθόγγους σταθεροὺ σχετικοὺ UWOUC συχνοτήτων (αναφέρονται δηλαδὴ σε EOTWTEG τόνους), EVW Οἱ 
διανοιγμένες οπές σε διάφορες εμβόλιμες θέσεις αποδίδουν συχνότητες της επιλογής μας (κινητοὺς τόνους), WOTE 
να επιτυγχάνονται ακούσματα που μας ευχαριστοὺν αἰσθητικά, δηλαδὴ μείζονες ἡ ελάσσονες κλίμακες διαφόρων 
γενὼν ἡ χροὼν τῆς αρεσκείας μας. 


‘Eyovtac λοιπόν υπ'όψιν OAd auTd και δεχόμενοι ὁτι το συγκεκριμένο θραύσμα αποτελεῖὶ τμήμα πρωτόγονου 
πνευστοὺ οργάνου, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την αρμονικὴ του δομήὴ ὁπως παρακάτω: 


e Διαστηματικές σχέσεις (βλέπε εἰκόνες 2 και 5): 1, 9/8, ~36/25, 3/2, 27/16, 16/9 ἡ 2 
e Μαρτυρίες (βλέπε εἰκόνες 4 & 5): PE, ΜΙ, ~ZOA (ὑφεσις), ΛΑ, ΣΙ, NTO ἡ PE 


Η θέση του ἄκρου του αυλοὺ υπολογίζεται ενὼ η θέση της δης οπής (πιθανὼς ψυχής) πιθανολογείται. AUTH η 
αρμονικὴ δομὴ ENITPENE! στο μουσικὸ ὀργανο va anodide! σχεδὸν οποιανδήποτε πεντατονικὴ κλίμακα. 
Επίσης, αν το φάσμα συχνοτήτων TOU πνευστοὺ επεκταθεΐ με τεχνικὲς (δακτυλισμοὺς, τρόπους EUMUONONG, KTA) 
UNOpEl va αποδοθοὺν ορισμένες διατονικὲές ἡ χρωματικές ἡ ἀλλες εξάφωνες ἡ επτάφωνες τροπικές μουσικές 
κλίμακες. 

Θέλω να παρατηρήσω ὁτι avTi να χρησιμοποιὼ Opouc Onwe ny. 1η βαθμίδα, 2η βαθμίδα κτλ, για να περιγράφω τις 
σχετικὲς αξίες των ἤχων, αναφέρομαι σε μαρτυρίΐίες (AA,2ZI,...) σε μια προσπάθεια να καταστήσω Τα επιχειρήματα 
μου πιο εὐληπτα. Βέβαια οἱ αξίες τους αντιστοιχοὺν σε αυτὲς αρμονικὼν κλιμάκων και δεν EXOUV καμία σχέση με 
τις γνωστές EKEIVEC της 12τονικὴς Ισοσυγκερασμένης κλίμακας, που εἶναι σε χρήση σήμερα. 


Εἶναι παράδοξο κατά κάποιο τρόπο ὁτι OTNV προκείμενη περίπτωση ὑπάρχει πλήρη αἀντιστοιχία των GEIWV τῶν 
μαρτυριὼών με τις συχνότητες ΟΙ οποίες υπολογίζεται OT! παράγονταν, TO ὀργανο απέδιδε τὴν 5η οκτάβα (C,) του 


σύγχρονου πίνακα των μουσικὼν συχνοτήτων δηλαδὴ απὸ την οκτάβα των 32" αρμονικὼν (βλέπε εἰκόνα 5). Το 
διάστημα μεταξὺ inc Kal 2ης οπής εἶναι αδύνατον να AVTIOTOIXE! σε ημιτόνιο. H απόσταση μεταξὺ τους (2.6 ἡ 3 
cm) εἶναι anayopeuTikn. AUTO θα ἦταν δυνατόν εάν το μήκος του σωλήνα ξεπερνούσε Ta 50cm, δηλαδή θα 
ANGITOUGE EVA αφύσικα μακρὺ μηριαΐο οστὸ για το σκύμνο (κουτάβι) δότη. 


Στὴν περίπτωση που εξετάσθηκε οἱ μικρὲές GOUUMOviec μεταξὺ των θεωρητικά υπολογισμένων και των πρακτικὰ 
αποδιδόμενων συχνοτήτων μποροὺν να δικαιολογηθοὺν απὸ το OTI O πρωτόγονος κατασκευαστῆς δεν γνώριζε 
aKpIBEiC τεχνικὲς OUTE διέθετε τα εξειδικευμένα λεπτά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για Eva ακριβές χόρδισμα 
(tuning). Auto βέβαια δεν σημαίνει OT! δεν γνώριζε τι aKpIBWC επεδίωκε να κατασκευάσει και GUTO γιατί θα εἶχε 
οδηγὸ τὴν akon του. Η αντἰληψη τῆς ταυτοφωνἰας-διπλασιασμοὐ-αντιφωνίας αποτελεῖ avayKdia συνθήκη, χωρὶς 
τὴν οποία δεν νοοὐὖνται μουσικὰ ὀργανα και φυσικά OUTE μουσική. Εἶναι πιθανὸ oT! κάποια διαδικασία χορδίσματος, 
Onwe nx. διεύρυνση ἡ υποσκαφὴ κάποιων onwv, θα ακολουθούνταν αλλά λόγω τῆς φθοράς του χρόνου αυτό δεν 
εἶναι! nid εμφανές. Η ειἰκασία αὐτὴ ενισχύεται από το γεγονὸς OT! παρόμοια διαδικασία ακολουθεῖίται απὸ τους 
σύγχρονους παραδοσιακοὺς κατασκευαστές. 


Το τελευταΐο μου σχόλιο εἶναι ὁτι Evac μεγάλος αριθμός αρχαιολόγων και ἄλλων EPEUVNTWV μελετοὺν τις GEPIVEC 
στήλες των NVEUOTWV μουσικὼν οργάνων σαν να πρόκειται για χορδές, δηλαδὴ αντιστοιχίζουν Ta μήκη τους με 
αυτά χορδών. AuTO βέβαια εἶναι Eva ολέθριο σφάλμα που δημιουργεὶ εσφαλμένη αντίληψη στην μελέτη Και 
ερμηνεῖία OXETIKWV ευρημάτων και ἐνδέχεται να επηρεάσει τις OUYYEVEIC επιστήμες. 


Στην εικόνα 4 (πίνακας III) παρουσιάζω Eva μοντέλο που περιγράφει το εὐρημα. Ἔχει υπολογισθεὶ OT! οἱ φθόγγοι 
παράγονται σαν κύριοι, δηλαδή με ανοιχτές τις υποκείμενες οπές εκείνης NOU χρησιμοποιείται. Η 57 οπὴ unopei va 
τοποθετηθεῖ στην πίσω επιφάνεια του σωλήνα ὡς ψυχή. 
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Εικόνα 4: To μοντέλο με ONLEIWLEVOUG τους GYVWOTOUG TOU συστήματος. 


Λύνοντας το σύστημα εξισώσεων TOU παραπάνω μοντέλου βρίσκουμε: a=587/sec, e=749.5/sec, x=5.6cm, 
y=7.4cm, Z=2.85cm Καὶ TO συνολικὸ μήκος του GUAOU εἶναι 24.05cm. Επομένως οἱ θεμελιώδεις συχνότητες που 
παράγονταν απὸ τον Νεαντερντάλιο αυλὸ εἶναι: 


Θεμελιώδεις συχνότητες σε κάθε θέση του Αυλοὺ || Πσρατηρήσεις: Ἐντυπώσιακο εἶναι! OT! Τὸ 
: : διάστημα μεταξὺ 17S καὶ 35 onnc εἶναι δια 
Περας Αὐυλου Ρ. ῇ ἰ[ββηίξες τεσσάρων (dpa τετρἀχορδο), Evw εκεῖνο μεταξὺ 
660,5/sec 1"S και 4S axpiBec φυσικὴς πέμπτης (δια πέντε, 
Ξ - : 3/2). Ἐπιπλέον πρέπει να σημειωθεὶ το διάστημα 
ΣΟΛ(υφεση) 749, 3/5€C 9/8 μεταξὺ Thc BaoIKNS συχνότητας και αυτῆς της 
3ηοπὐἡὴὦ AA 8 80,5 /sec 11S onc. Τέλος ἡ δομή της κλίμακας εἶναι 
990,5/sec NEVTATOVIKN μείζων συζευγμένη με βάση το ΜΙ και 
προσλαμβανόομεέενο μειζονα TOVO. 
1174/sec 


Συμπεράσματα: Το συμπέρασμα αυτής της μελέτης εἶναι OTI στην προκειμένη NEPINTWON EXOULE να κάνουμε με 
θραύσμα πνευστού μουσικού οργάνου κατασκευασμένου WOTE va λειτουργεί σαν φλογέρα ΓΟΓΟΓΟΙ͂ΘΓ και ᾿Ικανό va 
αποδίδει κάποιες πεντατονικές αρμονικές μουσικές κλίμακες, ὀργανο που στην λαϊκὴ παράδοση της Λατινικῆς 
Αμερικῆς εἰναι YVWOTO Και! σαν quena. 


TEAIKWC, η ἀποψη μου εἶναι ὁτι αν πράγματι θέλουμε να μαντέψουμε τους ἠχους που παράγονταν απὸ πιθανὰ 
προϊστορικὰ μουσικὰ ὀργανα, μελετώντας διασωθέντα μέρη ἡ θραύσματα τους, Και προκειμένου τουλάχιστον για 
πνευστά, πρέπει va κἄάνουμε κάποια υπόθεση, διαμορφώνοντας μια θεωρία, με τὴν προὐὔπόθεση OTI, O,TI 
Ισχυριζόμαστε εἶναι μέσα στα ὀρια των δυνατοτήτων των κατασκευαστὼν Και TWV μουσικὼν τῆς εποχής αναγωγής. 
Αὐυτονόητο βέβαια εἶναι OT! ΟΙ ONOIO! Ισχυρισμοὶ περὶ δεξιοτῆτων προβάλλονται πρέπει να εἶναι λογικοὶ Και va 
ανταποκρίνονται στις TEXVIKEG γνώσεις και AEITOUPYIKEG ανάγκες των Κοινωνιὼν OTIC οποίες αποδίδονται, va 
εξυπηρετούνται δηλαδὴ οἱ μουσικὲς παραστάσεις των δημιουργὼν. Η μουσικὴ απὸ την ανἀδειξὴ τῆς σαν αυτόνομη 
τέχνη ΚαΙ ὡς τῆν εποχὴἧὴ μας αγοράζεται... 


